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Avant-propos
Cette nouvelle édition s’inscrit dans une étape particulière de l’harmonisation progressive, au sein de l’Union européenne, des pratiques de dimensionnement des structures :
	depuis plus d’une dizaine d’années, l’ensemble des normes Eurocodes consacré à cette harmonisation est publié et, en France, les annexes nationales qui les complètent pour leur utilisation pratique, ont également été mises à disposition des praticiens ;

	depuis 2014, ce corpus normatif est devenu pratiquement incontournable dans la réalisation des projets, servant de point d’appui technique unique pour les réglementations nationales visant la stabilité au feu des structures et la construction parasismique ;

	enfin, depuis quelques années, de nouveaux travaux européens ont été engagés pour préparer une seconde génération d’Eurocodes, caractérisée par une révision générale des textes actuels, orientée vers une plus grande harmonisation et des approfondissements techniques découlant du développement des connaissances, et par le traitement de nouveaux sujets, laissés de côté lors de la première étape.


Même si la perspective de la mise à disposition effective de ces nouvelles normes demeure assez lointaine, les réflexions déjà engagées pour les établir ont une certaine influence sur l’interprétation que l’on peut faire des textes actuels, en parallèle avec les enseignements tirés de l’expérience désormais acquise de leur application pratique sur une période suffisamment longue.
Ainsi, la révision propre à cette nouvelle édition porte sur l’ensemble des chapitres : leur rédaction a été systématiquement revue, améliorée et précisée, autant que nécessaire dans le contexte qui vient d’être décrit.
Bien entendu, toutes les références normatives ont été mises à jour, tenant compte des évolutions des textes intervenues depuis la précédente édition, par voie de correctifs et d’amendements.
Des compléments ont été apportés, notamment par référence aux différentes recommandations élaborées dans les années récentes par la Commission de Normalisation de la Construction Métallique et Mixte (CNC2M) pour accompagner les praticiens dans l’application des Eurocodes. Cela concerne particulièrement la détermination des actions du vent sur les bâtiments et la conception et le calcul des assemblages. Des indications nouvelles ont été ajoutées, dans le chapitre consacré aux états-limites de service, au sujet de la prévention de la mise en vibration des planchers.
Quelques développements ont été par ailleurs introduits quant à la justification de la sécurité des structures dans le cadre de l’Eurocode 0. La méthode d’analyse sismique dite « en poussée progressive » fait également l’objet d’un paragraphe entièrement nouveau qui en détaille les principes.
Dans la mesure où les règles européennes visant l’exécution des structures métalliques ont connu un développement important au cours des dernières années, marqué par la mise en place d’un lien fort et formalisé avec la conception au titre du choix des classes d’exécution, et par l’introduction d’un marquage CE spécifique, il s’est avéré utile d’introduire, au chapitre consacré au référentiel technique, une présentation détaillée des textes concernés et des documents nationaux qui les accompagnent en France. Ce même chapitre est maintenant conclu par un nouveau paragraphe décrivant le processus en cours pour l’élaboration de la seconde génération d’Eurocodes, avec son calendrier de réalisation.
Comme la précédente, cette édition traite de l’ensemble des dispositions essentielles des Eurocodes concernant les bâtiments à ossature en acier ; les textes pris en compte sont ainsi, outre l’Eurocode 0 :
	les parties 1-1, 1-3, 1-4, 1-5 et 3 de l’Eurocode 1, avec, en complément, des indications nouvelles sur les parties 1-6 et 1-7,

	les parties 1-1, 1-5, 1-8 et 1-10 de l’Eurocode 3 et la partie 1 de l’Eurocode 8.


Il convient de préciser que, de manière systématique dans le cadre de cet ouvrage, par Eurocode 3 on entend la norme française NF EN 1993, dans ses diverses parties, accompagnée des annexes nationales publiées également comme normes françaises, pour définir les différents paramètres laissés à l’appréciation nationale au niveau européen. Il s’agit d’une mesure d’ordre général qui n’est donc pas rappelée au cas par cas.
Pour chaque prescription réglementaire évoquée, se trouve mise en regard la référence précise de la clause correspondante. Dans ces renvois, le texte concerné est systématiquement rappelé ; là aussi, la mention de l’Eurocode 3 vaut alors pour la norme française NF EN 1993.
Systématiquement, on a adopté dans cet ouvrage les notations de l’Eurocode 3. Cependant, lorsqu’il est question d’une notion spécifique à un texte particulier, non reprise dans l’Eurocode 3, la notation d’origine est reconduite sans modification.
Les chapitres 1 à 7 rassemblent toutes les données de départ nécessaires à la conception et au calcul des ouvrages en acier : évaluation des actions et des charges, règles de combinaison, caractéristiques des aciers et des produits sidérurgiques. Les chapitres 8 à 13 explicitent les modalités du calcul des structures, les vérifications d’état-limite de service et présentent tous les critères de résistance et de stabilité auxquels les éléments doivent satisfaire. Les dispositions visant la conception et le calcul des assemblages font l’objet des chapitres 14 et 15.
Cette première partie de l’ouvrage est étayée par une série d’annexes qui fournissent les valeurs numériques les plus utiles à la pratique courante du calcul des structures métalliques : caractéristiques de calcul des aciers, caractéristiques mécaniques des profilés courants, caractéristiques et capacités des boulons, coefficients de flambement. Des canevas de synthèse pour la justification de la stabilité des barres y sont également proposés.
Les derniers chapitres sont consacrés à l’application pratique aux structures de bâtiments, créant le lien indispensable entre les vérifications par calcul prévues par les codes et la mise en œuvre de solutions constructives réalistes. Le fonctionnement des principaux composants de ces structures est analysé, les principes fondamentaux d’organisation des ossatures sont exposés et on y décrit les éléments constitutifs des bâtiments courants avec les dispositions constructives qui leur sont propres. Des indications complémentaires sur les modalités d’appli­ca­tion des formules réglementaires sont données dans chaque cas, notamment en matière de stabilité au flambement. Cette dernière partie de l’ouvrage est néanmoins très indépendante du détail des dispositions codifiées et peut donc être lue et exploitée indifféremment avant ou après, voire sans la première partie.
Notations
On trouvera ci-après, regroupées par thème, les notations correspondant aux besoins usuels de la pratique des calculs de dimensionnement des structures en acier. Les notations propres aux grandeurs et notions de portée moins courante sont définies dans le corps de l’ouvrage aux endroits où elles se trouvent citées. Lorsqu’il y a lieu, le terme anglais à l’origine de la convention adoptée est précisé entre parenthèses.

Actions et combinaisons d’actions
Identification de la nature des actions
G	charges permanentes (gravity)
Q	action variable quelconque
S	charge de neige (snow)
W	charge de vent (wind)
T	action thermique
A	action accidentelle quelconque
E	action sismique (earthquake)


Coefficients portant sur les actions
γG	coefficient partiel applicable aux charges permanentes
γQ	coefficient partiel applicable à une action variable
γA	coefficient partiel applicable à une action accidentelle
Ψ0	coefficient pour la valeur de combinaison d’une action variable
Ψ1	coefficient pour la valeur fréquente d’une action variable
Ψ2	coefficient pour la valeur quasi permanente d’une action variable



Matériau
Caractéristiques mécaniques
fy	valeur nominale de la limite d’élasticité (yield)
τy	contrainte limite en cisaillement
fu	valeur nominale de la limite de rupture (ultimate)
A%	allongement à rupture
E	module d’élasticité longitudinale
G	module de cisaillement
ν	coefficient de Poisson
ρ	masse volumique
α	coefficient de dilatation thermique linéaire
Remarque
Les notations ci-dessus sont celles employées dans les calculs de dimensionnement ; les normes de produits peuvent adopter des conventions différentes.





Coefficients partiels portant sur la résistance
γM0	coefficient partiel sur la résistance en section évaluée par référence à la limite d’élasticité
γM1	coefficient partiel sur la stabilité au flambement, au déversement, au voilement
γM2	coefficient partiel sur la résistance en section évaluée par référence à la limite de rupture
	coefficient partiel sur la résistance des organes d’assemblage (rivets, boulons, axes, soudures)
	coefficient partiel sur la résistance d’une pièce sous la pression diamétrale d’un organe d’assemblage
γM3	coefficient partiel sur la résistance au glissement à l’état-limite ultime, d’un assemblage précontraint
γM3,ser	coefficient partiel sur la résistance au glissement à l’état-limite de service, d’un assemblage précontraint



Géométrie et caractéristiques mécaniques des sections
t	épaisseur d’une tôle, d’une paroi de profil… (thickness)
h	hauteur
b	largeur
d	hauteur de l’âme, hors congés ou cordons de soudure âme-semelle
e	excentricité par rapport au centre de gravité de la section transversale totale
A	aire de la section transversale
I	inertie de flexion
Iω, Iw	inertie de gauchissement
J	inertie de torsion
i	rayon de giration
v	distance d’une fibre au centre de gravité
Wel	module élastique de flexion
Wpl	module plastique de flexion


Géométrie de la structure
h	hauteur d’étage
l, L	longueur d’une barre
δ	flèche
e	excentricité
ϕ	faux-aplomb des poteaux d’une ossature représentant l’imperfection globale
a	longueur d’un panneau d’âme cisaillé


Forces et sollicitations
α	facteur de charge
F	force en général
H	force horizontale ou résultante horizontale
M	moment fléchissant
T	moment de torsion
N	effort normal
q	charge transversale répartie
V	effort tranchant ou résultante verticale


Contraintes et déformations
σ	contrainte longitudinale
τ	contrainte transversale
ε	déformation
ϕ	rotation d’une section
Ψ	rapport des contraintes sur les fibres extrêmes d’une section ou d’une paroi


Paramètres de calcul
Paramètres portant sur la résistance des sections
λ¯p	élancement réduit de voilement d’une paroi comprimée
σcr	contrainte critique d’une paroi comprimée
ε	facteur de correction de l’élancement réduit en fonction de la limite d’élasticité : 235/fy1/2
kσ	coefficient de contrainte critique longitudinale
ρ	facteur de réduction par voilement local de la largeur d’une paroi comprimée
Aν	aire résistante au cisaillement d’un profil
a	rapport de l’aire de l’âme à l’aire de la section totale
n	rapport de l’effort normal appliqué à l’effort normal plastique de calcul


Paramètres portant sur la stabilité des barres
Ψ	rapport des moments appliqués aux extrémités d’une barre
e0	amplitude maximale (à mi-longueur) de la déformée initiale d’imperfection
L	longueur de flambement
λ	élancement
Ncr	effort normal critique d’Euler
μ	rapport de l’effort normal critique d’Euler à l’effort normal sollicitant
λ¯	élancement réduit de flambement
α	facteur d’imperfection paramétrant une courbe de flambement
χ	coefficient de flambement
Mcr	moment critique de déversement
λ¯LT	élancement réduit de déversement
χLT	coefficient de déversement
kyy, kzz, kyz, kzy	facteurs d’interaction, modificatifs des moments de flexion dans les formules de stabilité


Paramètres portant sur la stabilité des âmes de poutres
kτ	coefficient de contrainte critique de cisaillement
τcr	contrainte tangente critique d’Euler
λ¯w	élancement réduit de voilement d’une âme de poutre
η	facteur de majoration de la résistance au cisaillement dans le domaine des faibles élancements


Paramètres portant sur la résistance des assemblages
As	aire de la section résistante de la partie filetée d’un boulon
αb	coefficient pour la résistance à la pression diamétrale
d	diamètre d’un boulon
d0, dtr	diamètre d’un perçage
Fp,C	effort normal de précontrainte d’un boulon
μ	coefficient de frottement dans un assemblage par boulons précontraints
a	gorge d’un cordon de soudure
σ⊥,τ⊥,τ∥	contraintes normale et tangentielles dans un cordon de soudure
βw	facteur de corrélation, fonction de la nuance de l’acier soudé



Indices
La liste ci-dessous regroupe, dans l’ordre alphabétique, les indices principaux et leurs significations. Une même grandeur peut se trouver affectée de plusieurs de ces indices ; ils sont alors séparés par une virgule.
Exemple : Mpl,y,Rd, moment plastique résistant de calcul autour de l’axe y.
b	référence à une poutre (beam)
	référence à une instabilité (buckling)
	référence au boulon
	référence à la pression diamétrale (bearing)
c	référence à un poteau (column)
	référence à la compression
cr	référence à la valeur critique d’Euler
d	valeur de calcul incluant un coefficient partiel de sécurité (design)
E	référence à un effet des actions (sollicitation)
Ed	référence à un effet de calcul des actions (sollicitation de calcul)
el	valeur calculée sur la base d’un comportement élastique du matériau
eff	valeur d’une caractéristique de section, réduite par le voilement local
f	référence à la semelle d’un profil (flange)
k	valeur caractéristique (action, résistance)
	référence à la valeur critique d’Euler pour un effort normal
LT	référence au déversement (lateral torsional)
net	référence à l’aire nette d’une section transversale
p	référence à une paroi
pl	valeur calculée sur la base d’un comportement plastique du matériau
R	référence à une résistance
Rd	référence à une résistance de calcul
s	référence à un étage (storey)
	référence à un raidisseur (stiffener)
	référence au glissement d’un assemblage précontraint (slip)
σ	référence aux contraintes longitudinales
ser	référence à l’état-limite de service
t	référence à une traverse
	référence à la traction
T	référence à la torsion
TF	référence à la torsion-flexion (flambement)
τ	référence aux contraintes transversales
tr	référence au perçage d’une pièce boulonnée ou rivée
u	référence à la contrainte minimale de rupture du matériau (ultimate)
ult	référence à l’état-limite ultime
v	référence à l’effort tranchant, au cisaillement
w	référence à l’âme d’un profil (web)
	référence à la soudure (weld)
x	axe longitudinal d’une barre
y	axe d’inertie principale maximale d’une section
	référence à la limite d’élasticité (yield)
z	axe d’inertie principale minimale d’une section


Chapitre 1
Le référentiel technique
Le référentiel technique relatif à la conception et au calcul des structures, pour la construction métallique comme pour les autres types d’ouvrages, est, depuis le retrait des normes nationales en avril 2010, exclusivement constitué des normes européennes dites Eurocodes. L’appropriation par les praticiens de ce corpus entièrement nouveau, très volumineux et complexe, n’a pu s’effectuer que très progressivement et, pour beaucoup, les normes nationales antérieures restent des repères utiles, notamment dans le cadre de travaux sur des ouvrages existants.
Dans ce contexte, le présent chapitre comporte, en premier lieu, une simple liste de ces textes nationaux propres à la construction métallique, avec, pour chacun, un bref commentaire permettant d’en situer rapidement le contenu. Le corpus Eurocodes est ensuite présenté, avec un tableau récapitulatif complet des normes européennes et normes françaises associées. Puis, l’organisation et le contenu de l’Eurocode 3 sont détaillés, avant un court développement sur la codification européenne de l’exécution des ouvrages métalliques. Un dernier paragraphe décrit les travaux actuellement en cours pour la rédaction d’une nouvelle génération d’Eurocodes.

1.1Historique des règles et normes nationales antérieures à l’Eurocode 3
1.1.1Règles CM 66 : Règles de calcul des constructions en acier (DTU P 22-701, décembre 1966)
Le texte des Règles CM 66 s’est voulu a priori général pour ce qui concerne le domaine couvert ; du fait de sa date d’élaboration, il a néanmoins essentiellement été rédigé pour des structures à barres constituées à partir de pièces simples ou composées en profils laminés.
Les calculs sont supposés conduits exclusivement en élasticité, avec toutefois quelques incursions limitées et implicites dans le domaine plastique.
Élément par élément, un critère unique de ruine est utilisé : l’atteinte de la limite d’élasticité minimale garantie de l’acier sur la fibre la plus défavorisée de la section la plus sollicitée, sous les effets de combinaisons pondérées des actions. Ce critère de ruine est conservé pour les éléments soumis aux instabilités de flambement et/ou de déversement, par le biais d’une amplification des contraintes réputée représentative des effets du second ordre (méthode de Dutheil).
L’élancement des parois comprimées des profils est limité de manière à ce que la résistance des sections fondée sur une répartition élastique des contraintes ne soit jamais amputée par l’intervention prématurée de phénomènes de voilement local de ces parois.


1.1.2Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier (DTU P 22-703, décembre 1978)
Le DTU P 22-703 a eu pour objectif la justification par le calcul de la capacité des éléments de structures métalliques dont l’élancement des parois comprimées ne respecte pas les limitations imposées pour la validité des critères de résistance élastique fournis par les Règles CM 66. La ruine de ces éléments y est donc systématiquement influencée par le voilement local des parois. Pour autant, la limite d’élasticité minimale garantie de l’acier reste la référence pour les calculs de résistance et ceux-ci sont conduits vis-à-vis de combinaisons pondérées des actions identiques à celles prévues par les Règles CM 66. Le DTU P 22-703 visait principalement les éléments formés à froid, obtenus par pliage de tôles minces en acier, destinés à constituer des pannes et des lisses et autres éléments d’ossature secondaire. Compte tenu des avancées techniques enregistrées dans ce domaine particulier, il a été de longue date considéré comme obsolète avant même son retrait officiel, au profit de la partie 1-3 de l’Eurocode 3.


1.1.3Additif 80 aux Règles CM 66 (juin 1980)
L’Additif 80 aux Règles CM 66 a eu pour objet de codifier le calcul plastique des structures en acier.
Le système de pondération des actions est identique à celui des Règles CM 66 et la limite d’élasticité minimale garantie de l’acier reste la référence pour les calculs de résistance.
Le domaine couvert est restreint aux ossatures planes poutres-poteaux, seules véritablement accessibles à une analyse globale plastique de structure. La possibilité de fonder le dimensionnement sur une telle analyse globale plastique a conduit à introduire des critères de rigidité minimale des structures visant à les prémunir contre les effets du second ordre, généralement négligés dans le cadre des analyses traditionnelles en élasticité.
Pour autant, le calcul plastique de la structure n’est pas imposé et l’exploitation des ressources du comportement plastique de l’acier peut être limitée au stade des critères de résistance des sections et de stabilité des éléments. Ceci impose évidemment des limitations d’élancement des parois comprimées plus strictes que dans les Règles CM 66.
Le « format » des vérifications de résistance et de stabilité adopté dans l’Additif 80 est proche de celui de l’Eurocode 3, ce qui a fait de ce document un texte de transition entre les Règles CM 66 et les règles européennes.


1.1.4Normes NF P 22-XXX
Les normes de la série P 22 ont été élaborées avec l’objectif de procéder à une refonte globale des règles existantes en matière d’assemblages et de disposer, dans ce domaine, de documents communs aux bâtiments et aux ouvrages d’art.
L’ambition fixée pour ces textes, qui ont annulé une partie des Règles CM 66, a été de traiter à la fois les questions de conception et de calcul et les questions de fabrication, de montage et d’autocontrôle des entreprises.
Seuls se trouvent cités ci-après les documents relatifs à la conception et au calcul. Ils concernent les assemblages rivés, boulonnés ou soudés, et le cas particulier des assemblages soudés de profils creux utilisés pour constituer des poutres treillis.
	NF P 22-410 : Assemblages rivés – Dispositions constructives – Calculs des rivets (janvier 1982).

	NF P 22-430 : Assemblages par boulons non précontraints – Dispositions constructives et calculs des boulons (janvier 1982).

	NF P 22-460 : Assemblages par boulons à serrage contrôlé – Dispositions constructives et vérification des assemblages (juin 1979).

	NF P 22-470 : Assemblages soudés soumis à un chargement statique – Dispositions constructives et justification des soudures (août 1989).

	NF P 22-250 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d’intersection – Conception et vérification des assemblages (juin 1978).

	NF P 22-251 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d’intersection – Dispositions constructives (juin 1978).

	FD P 22-252 : Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d’intersection – Compléments aux normes NF P 22-250 et NF P 22-251 (septembre 1978).

	NF P 22-255 : Assemblages soudés de profils creux ronds ou rectangulaires sur profils de types I ou H – Conception et vérification (décembre 1979).

	NF P 22-258 : Assemblages soudés de profils creux rectangulaires soumis à un chargement statique – Conception et vérification (septembre 1982).




1.1.5DTU P 92-702
DTU P 92-702 FA 82 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe : méthodologie de caractérisation des produits de protection (septembre 1982).
Ce document a été transformé en norme expérimentale (XP 92-702 décembre 1993) sans changement de contenu. Le DTU FA 82 a fourni la première méthode officiellement entérinée par les pouvoirs publics, de justification par le calcul de la durée de stabilité au feu des structures en acier. Il renvoie aux Règles CM 66 ou à l’Additif 80 pour ce qui concerne l’évaluation proprement dite de la résistance des éléments. Il est resté d’application reconnue par les pouvoirs publics jusqu’en mars 2014, en coexistence avec la partie 1-2 de l’Eurocode 3 et son annexe nationale, seules références utilisables depuis cette date.



1.2Le corpus des Eurocodes
1.2.1Historique de l’élaboration des Eurocodes
L’ensemble des Eurocodes, depuis la définition des actions sur les constructions jusqu’aux pratiques de dimensionnement propres aux différents matériaux, a d’abord été envisagé, sous l’égide de la Commission européenne, comme de simples documents consensuels, sans statut particulier. La gestion de cet ensemble a ensuite été transférée par la Commission au Comité européen de normalisation (CEN) et les premières rédactions abouties ont été proposées sous forme de normes européennes d’application volontaire, dites ENV. Ces textes ont alors généralement été repris dans la normalisation française, en tant que normes expérimentales (XP) intégrant des documents d’application nationale (DAN) qui en adaptaient le contenu avec une assez grande liberté.
À partir de 1997, le CEN, à nouveau mandaté par la Commission européenne, s’est engagé dans un processus de conversion de ces textes ENV en normes européennes définitives EN. Pour chaque texte, ce processus s’est terminé par un vote formel des États membres concrétisant son entérinement final, et par sa mise à disposition officielle par le CEN.
Ce résultat étant acquis, chacun des pays a eu la responsabilité de traduire et de reprendre la norme EN, sans modification ni ajout, dans son corpus normatif national. Une norme d’accompagnement, dite annexe nationale, reste en principe nécessaire pour fixer un certain nombre de paramètres, explicitement laissés à l’initiative de chaque État membre par le texte européen sous la désignation de « Paramètres Déterminés Nationalement » (Nationally Determined Parameters en anglais, NDP). Pour une part, ces paramètres permettent d’ajuster le niveau de sécurité des constructions, ce qui reste une prérogative reconnue à chaque État ; pour une autre, ils ont été utilisés pour pallier un défaut marqué de consensus apparu lors de la rédaction des normes. Même si le texte européen propose normalement des valeurs recommandées pour les paramètres déterminés nationalement (sauf pour les données spécifiques d’ordre climatique), il convient de fixer à l’échelon national :
	des valeurs de coefficients partiels ou de classes, prévus par l’Eurocode ;

	des valeurs numériques à utiliser là où l’Eurocode n’a indiqué qu’un symbole ;

	des choix à retenir entre plusieurs procédures alternatives prévues par l’Eurocode ;

	le statut à donner à des annexes laissées informatives au niveau européen ;

	des données spécifiques du pays concernant les conditions géographiques et climatiques (Country Specific Data en anglais).


L’annexe nationale peut également fournir des informations complémentaires ainsi que les références de documents nationaux non contradictoires, susceptibles de constituer pour les utilisateurs une aide dans l’application de l’Eurocode.
Le premier groupe de normes européennes mis à disposition, considéré comme prioritaire, permet de traiter les constructions les plus courantes. Il comporte :
	l’Eurocode 0, consacré aux principes généraux du dimensionnement suivant l’approche dite « aux états-limites » ;

	les parties 1-1, 1-2, 1-3 et 1-4 de l’Eurocode 1 traitant respectivement des charges permanentes et d’exploitation, de la situation d’incendie, des charges de neige et des actions du vent ;

	les Eurocodes 2, 3 et 4, propres aux constructions en béton, aux constructions en acier et aux constructions mixtes, pour ce qui concerne les règles générales et les règles pour les bâtiments, y compris la résistance en situation d’incendie. Dans une seconde étape, d’autres textes ont été publiés pour couvrir tous les matériaux classiques de construction, traiter une gamme plus étendue d’actions et inclure la résistance aux séismes.


En France, la publication de l’ensemble des Eurocodes sous forme de normes NF EN s’est échelonnée de 2003 à 2007, hors corrigenda et amendements intervenus ultérieurement. Conformément à l’engagement formel des États membres vis-à-vis de ces textes, l’ensemble de nos normes nationales concurrentes ou incompatibles a été retiré en mars 2010. Pour autant, l’utilisation de ces dernières a largement perduré en pratique, au titre d’une période de transition instaurée par la réglementation française portant sur la protection des personnes vis-à-vis des risques d’incendie dans les bâtiments et vis-à-vis des risques sismiques. Cette période s’est achevée en mars 2014, date qui a marqué le début de la généralisation effective de la référence aux Eurocodes dans les projets de construction.


1.2.2Tableau général des Eurocodes
On trouvera ci-après un tableau général présentant l’ensemble des Eurocodes, avec les références et dates du texte européen repris dans la collection des normes françaises et celles de l’annexe nationale associée (tableau 1.1). Pour cette dernière, l’absence de référence et de date signifie qu’il n’est pas prévu d’accompagner le texte européen d’une annexe nationale (cas des parties 4-2 et 4-3 de l’Eurocode 3).
Il est important de noter que la très grande majorité des normes européennes du tableau ont assez rapidement fait l’objet de corrigenda destinés à rectifier les erreurs matérielles d’édition qui n’ont pas manqué d’être détectées après la première publication ; les normes Afnor correspondantes ont alors simplement fait l’objet d’un nouveau tirage intégrant directement ces corrections, sans modification de leur date d’origine.
Dans quelques cas, les corrections à apporter concernaient le contenu technique du texte d’origine et pouvaient mettre en jeu la sécurité des ouvrages ; sans attendre une future révision du texte européen, elles ont alors constitué un amendement à ce texte, publié séparément suivant les mêmes procédures de vote et de mise à disposition que le texte d’origine.
Au niveau français, quelques annexes nationales ont également fait l’objet d’amendements spécifiques ou de révisions qui sont signalés dans le tableau.
Tableau 1.1 Tableau général des Eurocodes
	Eurocodes
	Norme européenne
	Titre
	Norme française
	Date
	Annexe nationale
	Date

	Eurocode 0 Bases du calcul
	EN 1990
	Bases de calcul des structures
	NF EN 1990 / P 06-100-1
	Mars 2003
	NF EN 1990/NA
	Décembre 2011

	EN 1990/A1
	Annexe A2 : Application aux ponts (amendement A1)
	NF EN 1990/A1 / P 06-100-1/A1
	Juillet 2006
	NF EN 1990/A1/NA
	Décembre 2007

	Eurocode 1 Actions sur les structures
	EN 1991-1-1
	Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des bâtiments
 
	NF EN 1991-1-1 / P 06-111-1
	Mars 2003
	NF P 06-111-2
Amendement A1
	Juin 2004
Mars 2009

	 
	Corrigendum C1 (3° tirage)
Corrigendum C2 (4° tirage)
	Novembre 2009
Avril 2014
	 
	 

	EN 1991-1-2
	Actions sur les structures exposées au feu
	NF EN 1991-1-2 / P 06-112-1
	Juillet 2003
	NF EN 1991-1-2/NA
	Février 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Décembre 2012
	 
	 

	EN 1991-1-3
	Charges de neige
	NF EN 1991-1-3 / P 06-113-1
	Avril 2004
	NF EN 1991-1-3/NA
Amendement A1
Amendement A2
	Mai 2007
Juillet 2011
Juillet 2022

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2009

	EN 1991-1-3/A1
	Amendement A1
	NF EN 1991-1-3 / P 06-113-1/A1
	Octobre 2015
	 
	 

	Eurocode 1 Actions sur les structures
	EN 1991-1-4
	Actions du vent
	NF EN 1991-1-4 / P 06-114-1
	Novembre 2005
	NF EN 1991-1-4/NA
Amendement A1
Amendement A2
Amendement A3
	Mars 2008
Juillet 2011
Septembre 2012
Avril 2019

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Mars 2010

	EN 1991-1-4/A1
	Amendement A1
	NF EN 1991-1-4/A1 / P 06-114-1/A1
	Octobre 2010

	EN 1991-1-5
	Actions dues à la température
	NF EN 1991-1-5 / P 06-115-1
	Mai 2004
	NF EN 1991-1-5/NA
	Février 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2009
	 
	 

	EN 1991-1-6
	Actions en cours d’exécution
	NF EN 1991-1-6 / P 06-116-1
	Novembre 2005
	NF EN 1991-1-6/NA
	Mars 2009

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Décembre 2012
	 
	 

	EN 1991-1-7
	Actions accidentelles
	NF EN 1991-1-7 / P 06-117-1
	Février 2007
	NF EN 1991-1-7/NA
	Septembre 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Mars 2011
	 
	 

	EN 1991-1-7/A1
	Amendement A1
	NF EN 1991-1-7 / P 06-117-1/A1
	Août 2014
	 
	 

	EN 1991-2
	Actions sur les ponts dues au trafic
	NF EN 1991-2 / P 06-120-1
	Mars 2004
	NF EN 1991-2/NA
	Mars 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Mai 2010
	 
	 

	Eurocode 1 Actions sur les structures
	EN 1991-3
	Actions induites par les grues et les ponts roulants
	NF EN 1991-3 / P 06-130-1
	Avril 2007
	NF EN 1991-3/NA
	Janvier 2010

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Janvier 2013
	 
	 

	EN 1991-4
	Actions dans les silos et réservoirs
	NF EN 1991-4 / P 06-140-1
	Mai 2007
	NF EN 1991-4/NA
	Novembre 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Décembre 2012
	 
	 

	Eurocode 2 Structures en béton
	EN 1992-1-1
	Règles générales – Règles pour les bâtiments
	NF EN 1992-1-1 / P 18-711-1
	Octobre 2005
	NF EN 1992-1-1/NA (révisée)
	Mars 2016

	 
	 
	Corrigendum C3 (4° tirage)
	Mai 2013
	 
	 

	EN 1992-1-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1992-1-1 / P 18-711-1/A1
	Février 2015
	 
	 

	EN 1992-1-2
	Calcul du comportement au feu
	NF EN 1992-1-2 / P 18-712-1
	Octobre 2005
	NF EN 1992-1-2/NA
	Octobre 2007

	EN 1992-1-2/A1
	Amendement A1
	NF EN 1992-1-2/A1
	Mai 2019
	Amendement A1
	Mars 2021

	EN 1992-2
	Ponts – Calcul et dispositions constructives
	NF EN 1992-2 / P 18-720-1
	Mai 2006
	NF EN 1992-2/NA
	Avril 2007

	EN 1992-3
	Silos et réservoirs
	NF EN 1992-3 / P 18-730
	Décembre 2006
	NF EN 1992-3/NA (révisée)
	Novembre 2016

	EN 1992-4
	Conception et calcul des éléments de fixation pour béton
	NF EN 1992-4 / E 27-817
	Septembre 2018
	 
	 

	Eurocode 3 Structures en acier
	EN 1993-1-1
	Règles générales – Règles pour les bâtiments
	NF EN 1993-1-1 / P 22-311-1
	Octobre 2005
	NF EN 1993-1-1/NA (révisée)
	Août 2013

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Janvier 2010
	 
	 

	EN 1993-1-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1993-1-1/A1
	Juillet 2014
	 
	 

	EN 1993-1-2
	Calcul du comportement au feu
	NF EN 1993-1-2 / P 22-312-1
	Novembre 2005
	NF EN 1993-1-2/NA
	Octobre 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Juin 2010
	Amendement A1
	Septembre 2021

	EN 1993-1-3
	Profilés et plaques formés à froid
	NF EN 1993-1-3 / P 22-313
	Mars 2007
	NF EN 1993-1-3/NA
	Octobre 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (2° tirage)
	Février 2013
	 
	 

	EN 1993-1-4
	Aciers inoxydables
	NF EN 1993-1-4 / P 22-314
	Février 2007
	NF EN 1993-1-4/NA
	Mars 2008

	EN 1993-1-4/A1
	Amendement A1
	NF EN 1993-1-4/A1
	Décembre 2015
	 
	 

	EN 1993-1-4/A2
	Amendement A2
	NF EN 1993-1-4/A2
	Décembre 2020
	 
	 

	Eurocode 3 Structures en acier
	EN 1993-1-5
	Résistance et stabilité des plaques planes chargées dans leur plan
	NF EN 1993-1-5 / P 22-315
	Mars 2007
	NF EN 1993-1-5/NA
	Octobre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2009
	 
	 

	EN 1993-1-5/A1
	Amendement A1
	NF EN 1993-1-5/A1
	Juillet 2017
	 
	 

	EN 1993-1-5/A2
	Amendement A2
	NF EN 1993-1-5/A2
	Juillet 2019
	 
	 

	EN 1993-1-6
	Résistance et stabilité des coques
	NF EN 1993-1-6 / P 22-316
	Juillet 2007
	NF EN 1993-1-6/NA
	Mai 2010

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2009
	 
	 

	EN 1993-1-6/A1
	Amendement A1
	NF EN 1993-1-6/A1
	Juillet 2017
	 
	 

	EN 1993-1-7
	Résistance et stabilité des plaques planes chargées hors de leur plan
	NF EN 1993-1-7 / P 22-317
	Septembre 2007
	NF EN 1993-1-7/NA
	Août 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2009
	 
	 

	EN 1993-1-8
	Calcul des assemblages
	NF EN 1993-1-8 / P 22-318-1
	Décembre 2005
	NF EN 1993-1-8/NA
	Juillet 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (4° tirage)
	Novembre 2010
	 
	 

	Eurocode 3 Structures en acier
	EN 1993-1-9
	Fatigue
	NF EN 1993-1-9 / P 22-319-1
	Décembre 2005
	NF EN 1993-1-9/NA
	Avril 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Mars 2011
	 
	 

	EN 1993-1-10
	Choix des qualités d’acier
	NF EN 1993-1-10 / P 22-380-1
	Décembre 2005
	NF EN 1993-1-10/NA
	Avril 2007

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Août 2009
	 
	 

	EN 1993-1-11
	Calcul des structures à câbles ou éléments tendus
	NF EN 1993-1-11 / P 22-381
	Avril 2007
	NF EN 1993-1-11/NA
	Décembre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Novembre 2009
	 
	 

	EN 1993-1-12
	Règles supplémentaires pour les aciers à haute limite d’élasticité
	NF EN 1993-1-12 / P 22-382
	Août 2007
	NF EN 1993-1-12/NA
	Août 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Janvier 2010
	 
	 

	EN 1993-2
	Ponts
	NF EN 1993-2 / P 22-320
	Mars 2007
	NF EN 1993-2/NA
	Décembre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	Eurocode 3 Structures en acier
	EN 1993-3-1
	Pylônes et mâts haubanés
	NF EN 1993-3-1 / P 22-331
	Mars 2007
	NF EN 1993-3-1/NA
	Juillet 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (3° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	EN 1993-3-2
	Cheminées
	NF EN 1993-3-2 / P 22-332
	Avril 2007
	NF EN 1993-3-2/NA
	Juillet 2008

	EN 1993-4-1
	Silos
	NF EN 1993-4-1 / P 22-341
	Novembre 2007
	NF EN 1993-4-1/NA
	Novembre 2010

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2009
	 
	 

	EN 1993-4-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1993-4-1/A1
	Juin 2017
	 
	 

	EN 1993-4-2
	Réservoirs
	NF EN 1993-4-2 / P 22-342
	Juillet 2007
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Juillet 2010
	 
	 

	EN 1993-4-2/A1
	Amendement A1
	NF EN 1993-4-2/A1
	Septembre 2017
	 
	 

	EN 1993-4-3
	Canalisations
	NF EN 1993-4-3 / P 22-343
	Juillet 2007
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	Eurocode 3 Structures en acier
	EN 1993-5
	Pieux et palplanches
	NF EN 1993-5 / P 22-350
	Août 2007
	NF EN 1993-5/NA
	Août 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Décembre 2013
	 
	 

	EN 1993-6
	Chemins de roulement
	NF EN 1993-6 / P 22-360
	Septembre 2007
	NF EN 1993-6/NA
	Décembre 2011

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	Eurocode 4 Structures mixtes
	EN 1994-1-1
	Règles générales – Règles pour les bâtiments
	NF EN 1994-1-1 / P 22-411-1
	Juin 2005
	NF EN 1994-1-1/NA
	Avril 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (3° tirage)
	Janvier 2010
	 
	 

	EN 1994-1-2
	Calcul du comportement au feu
	NF EN 1994-1-2 / P 22-412-1
	Février 2006
	NF EN 1994-1-2/NA
	Octobre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Février 2009
	Amendement A1
	Septembre 2021

	EN 1994-1-2/A1
	Amendement A1
	NF EN 1994-1-2/A1
	Juin 2014
	 
	 

	EN 1994-2
	Ponts
	NF EN 1994-2 / P 22-420-1
	Février 2006
	NF EN 1994-2/NA
	Mai 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Juin 2009
	 
	 

	Eurocode 5 Structures en bois
	EN 1995-1-1
	Règles générales – Règles pour les bâtiments
	NF EN 1995-1-1 / P 21-711-1
	Novembre 2005
	NF EN 1995-1-1/NA
	Mai 2010

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Septembre 2006
	 
	 

	EN 1995-1-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1995-1-1 / A1
	Octobre 2008
	 
	 

	EN 1995-1-1/A2
	Amendement A2
	NF EN 1995-1-1 / A2
	Juillet 2014
	 
	 

	EN 1995-1-2
	Calcul du comportement au feu
	NF EN 1995-1-2 / P 21-712-1
	Septembre 2005
	NF EN 1995-1-2/NA (révisée)
	Avril 2020

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Octobre 2009
	 
	 

	EN 1995-2
	Ponts
	NF EN 1995-2 / P 21-720-1
	Mars 2005
	NF EN 1995-2/NA
	Avril 2007

	Eurocode 6 Maçonneries
	EN 1996-1-1
	Règles communes pour maçonneries renforcées ou non
	NF EN 1996-1-1 / P 10-611-1
	Mars 2006
	NF EN 1996-1-1/NA (révisée)
	Août 2021

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Janvier 2010
	 
	 

	 
	Amendement A1
	NF EN 1996-1-1 / A1
	Mars 2013
	 
	 

	EN 1996-1-2
	Calcul du comportement au feu
	NF EN 1996-1-2 / P 10-612-1
	Septembre 2006
	NF EN 1996-1-2/NA
	Septembre 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Mars 2011
	 
	 

	Eurocode 6 Maçonneries
	EN 1996-2
	Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries
	NF EN 1996-2 / P 10-620-1
	Juin 2006
	NF EN 1996-2/NA
	Décembre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Janvier 2010
	 
	 

	EN 1996-3
	Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non armée
	NF EN 1996-3 / P 10-630-1
	Juin 2006
	NF EN 1996-3/NA
	Décembre 2009

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Janvier 2010
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Septembre 2014
	 
	 

	Eurocode 7 Géotechnique
	EN 1997-1
	Règles générales
	NF EN 1997-1 / P 94-251-1
	Juin 2005
	NF EN 1997-1/NA (révisée)
	Septembre 2018

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Août 2011
	 
	 

	EN 1997-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1997-1 / A1
	Avril 2014
	 
	 

	EN 1997-2
	Reconnaissance de sols et essais
	NF EN 1997-2 / P 94-252-1
	Septembre 2007
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	Eurocode 7 Géotechnique
	 
	 
	Normes françaises d’application de l’Eurocode 7

	 
	 
	NF P 94-261
	Juin 2013
	Fondations superficielles

	 
	 
	NF P 94-261/A1
	Février 2017
	Amendement A1

	 
	 
	NF P 94-262 (corrigée février 2013)
	Juillet 2012
	Fondations profondes

	 
	 
	NF P 94-262/A1
	Juillet 2018
	Amendement A1

	 
	 
	NF P 94-270 (révisée)
	Octobre 2020
	Remblais renforcés et massifs en sol cloué

	 
	 
	NF P 94-281
	Avril 2014
	Ouvrages de soutènement – Murs

	 
	 
	NF P 94-282
	Mars 2009
	Ouvrages de soutènement – Écrans

	 
	 
	NF P 94-282/A1
	Février 2015
	Amendement A1

	 
	 
	NF P 94-282/A2
	Novembre 2020
	Amendement A2

	Eurocode 8 Construction parasismique
	EN 1998-1
	Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments
	NF EN 1998-1 / P 06-030-1
	Septembre 2005
	NF EN 1998-1/NA (révisée)
	Décembre 2013

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	EN 1998-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1998-1 / A1
	Mai 2013
	 
	 

	EN 1998-2
	Ponts
	NF EN 1998-2 / P 06-032-1
	Décembre 2006
	NF EN 1998-2/NA (révisée)
	Avril 2013

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Février 2010
	 
	 

	Eurocode 8 Construction parasismique
	EN 1998-2/A1
	Amendement A1
	NF EN 1998-2 / A1
	Septembre 2012
	 
	 

	EN 1998-2/A2
	Amendement A2
	NF EN 1998-2 / A2
	Septembre 2012
	 
	 

	EN 1998-3
	Diagnostic et renforcement des structures existantes
	NF EN 1998-3 / P 06-033-1
	Décembre 2005
	NF EN 1998-3/NA
	Janvier 2008

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Octobre 2010
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Novembre 2013
	 
	 

	EN 1998-4
	Silos, réservoirs et canalisations
	NF EN 1998-4 / P 06-034-1
	Mars 2007
	NF EN 1998-4/NA
	Janvier 2008

	EN 1998-5
	Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques
	NF EN 1998-5 / P 06-035-1
	Septembre 2005
	NF EN 1998-5/NA
	Octobre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Février 2011
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C2 (3° tirage)
	Octobre 2013
	 
	 

	EN 1998-6
	Tours, mâts et cheminées
	NF EN 1998-6 / P 06-036-1
	Décembre 2005
	NF EN 1998-6/NA
	Octobre 2007

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Novembre 2006
	 
	 

	Eurocode 9 Structures en aluminium
	EN 1999-1-1
	Règles générales – Règles pour les bâtiments
	NF EN 1999-1-1 / P 22-151-1
	Août 2007
	NF EN 1999-1-1/NA
	Juillet 2016

	EN 1999-1-1/A1
	Amendement A1
	NF EN 1999-1-1 / A1
	Juillet 2010
	 
	 

	EN 1999-1-1/A2
	Amendement A2
	NF EN 1999-1-1 / A2
	Janvier 2014
	 
	 

	Eurocode 9 Structures en aluminium
	EN 1999-1-2
	Calcul du comportement au feu
	NF EN 1999-1-2 / P 22-152-1
	Juin 2007
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Novembre 2009
	 
	 

	EN 1999-1-3
	Fatigue
	NF EN 1999-1-3 / P 22-153-1
	Septembre 2007
	NF EN 1999-1-3/NA
	Novembre 2020

	EN 1999-1-3/A1
	Amendement A1
	NF EN 1999-1-3 / A1
	Février 2012
	 
	 

	EN 1999-1-4
	Tôles nervurées
	NF EN 1999-1-4 / P 22-154-1
	Juin 2007
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C1 (3° tirage)
	Novembre 2009
	 
	 

	EN 1999-1-4/A1
	Amendement A1
	NF EN 1999-1-4 / A1
	Octobre 2011
	 
	 

	EN 1999-1-5
	Résistance et stabilité des coques
	NF EN 1999-1-5 / P 22-155-1
	Juin 2007
	 
	 

	 
	 
	Corrigendum C1 (2° tirage)
	Décembre 2009
	 
	 



On notera que chaque texte européen devient, dans le catalogue Afnor, une norme NF EN dotée d’un indice de classement – 1 et que l’annexe nationale associée est une norme NF de mêmes désignation et indice de classement suivis de la mention /NA. Par exemple, la partie 1-1 de l’Eurocode 3 est reprise en norme NF EN 1993-1-1 / P 22-311-1 et l’annexe nationale correspondante est la norme NF EN 1993-1-1/NA / P 22-311-1/NA. Les deux premières annexes publiées (Eurocode 0 et partie 1-1 de l’Eurocode 1) ont toutefois fait l’objet d’une désignation différente.



1.3L’Eurocode 3
1.3.1L’organisation de la norme EN 1993
À la faveur des travaux de conversion des versions expérimentales en normes définitives, le plan général de l’Eurocode 3 a été remanié par rapport à ce qui avait été adopté lors de l’étape préliminaire, afin de répondre à une plus grande logique entre :
	d’une part, la première partie à vocation générale, s’adressant à tous les types d’ouvrages ;

	d’autre part, cinq autres parties apportant, en complément à la première, des règles particulières à certaines catégories de constructions.


La partie 1 est subdivisée comme suit :
	Partie 1-1 : Règles générales et règles pour le bâtiment

	Partie 1-2 : Calcul du comportement au feu

	Partie 1-3 : Profilés et plaques formés à froid

	Partie 1-4 : Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables

	Partie 1-5 : Résistance et stabilité des plaques planes, raidies ou non, chargées dans leur plan

	Partie 1-6 : Résistance et stabilité des structures en coques

	Partie 1-7 : Résistance et stabilité des plaques planes, raidies ou non, chargées hors de leur plan

	Partie 1-8 : Calcul des assemblages

	Partie 1-9 : Résistance à la fatigue

	Partie 1-10 : Choix des qualités d’acier

	Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou pièces tendues

	Partie 1-12 : Règles supplémentaires pour les aciers à haute limite d’élasticité


Les parties consacrées aux règles particulières à des ouvrages spécifiques s’organisent ainsi :
	Partie 2 : Ponts

	Partie 3-1 : Pylônes et mâts haubanés

	Partie 3-2 : Cheminées

	Partie 4-1 : Silos

	Partie 4-2 : Réservoirs

	Partie 4-3 : Canalisations

	Partie 5 : Pieux et palplanches

	Partie 6 : Structures supports d’appareil de levage


Le premier groupe de documents parus en 2005 comportent les parties 1-1, 1-2, 1-8, 1-9 et 1-10, considérées comme prioritaires, surtout pour les applications du domaine du
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1.3.2Généralités sur le contenu de la norme EN 1993
	
	
	
	
	



1.3.3Textes complémentaires
	
	
	

	
	




1.4Codification européenne en matière d’exécution des ouvrages de construction métallique
	
	
	
	


1.4.1Élaboration d’une norme européenne pour l’exécution des structures métalliques
	
	
	



1.4.2Création d’un marquage CE pour la construction métallique


1.4.3Textes généraux relatifs à l’exécution des constructions métalliques



1.5La mise en révision générale des Eurocodes
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